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自动 感应 照 像 系统 在 野生 动物 调查 中 的 应 用 
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在 野生 动物 调查 工作 中 、 使 用 自动 感应 像 机 系统 虽然 已 有 较 长 的 历史 (Dodge 等 ，1960)， 但 仅 在 最 
近 其 技术 进步 之 后 才 得 到 广泛 应 用 (Seydack，1984; Kucera 等 ，1993)。 至 此 前 ， 中 国 未 见 具 体 应 用 的 
报道 。 这 种 技术 对 于 记录 野生 动物 ， 尤 其 是 野生 兽 类 物种 的 存在 和 监测 是 很 适合 的 。 因 为 : 也 大 部 分 野生 
兽 类 为 夜行 性 或 形 钥 活动 ， 人 们 窝 要 对 其 进行 观察 往往 很 困难 ， 运 用 自动 感应 照 像 系统 便 较 容易 获得 我 
们 预期 所 需 的 或 某 些 通常 难得 的 动物 活动 资料 ! 含 即使 是 县 行动 物 ， 由 于 浓密 植被 速 殴 、 不 利 地 形 等 障碍 
及 必须 近 上 距离 观察 使 得 直接 辩 认 不 太 可 行 ， 利 用 该 自动 系统 不 仅 可 以 节省 人 力 、 物 力 和 时 间 ， 而 且 能 得 
到 满意 的 资料 记录 效果 ; 镶 随 着 全 球 生物 多 样 性 的 不 断 衫 失 和 自然 保护 的 必然 趋势 ， 已 不 宜 按 以 往 的 方式 
不 加 限制 地 大 量 收集 标本 ， 特 别 是 收集 重要 的 大 、 中 型 种 类 作 分 类 鉴定 材料 ， 但 在 开展 某 地 区 的 动物 本 
底 调查 中 ， 或 在 一 定 区 域内 进行 稀有 濒危 物种 的 监测 工作 又 不 得 不 需要 样本 (或 标本 ) 媒 据 ， 采 用 自动 感 
应 系统 拍照 方式 记录 动物 种 类 及 其 密度 和 频率 则 是 解决 这 一 难题 的 有 效 途径 。 该 方法 对 于 有 丰富 经 验 的 
分 类 学 家 就 更 具 优越 性 。 

笔者 于 1994 年 3 一 5 月 在 云南 西部 高 黎贡山 地 区 的 野外 考察 中 ， 分 别 将 两 组 不 同 组 合 的 自动 感应 照 
从 系统 应 用 于 野生 动物 的 自动 探测 拍照 实验 。 该 两 种 系统 是 : 

1 “小 径 专 家 -TM1S00" 系 统 (Trail Master，10614 Widmer,Lenexa, Kansas, USA 66215) 

该 系统 由 “发 射 器 、 接 收 跨 和 35 mm 自动 萌 十 调节 寺 光 怕 机 ”3 个 部 件 组 成 ， 分 别 固 定 于 不 同 的 树 上 
并 用 导线 连接 ， 当 物体 { 如 动物 ) 阻 断 红 外 线 时 相机 被 激活 拍照 。 全 套 祝 价 560 美元 。 

2 “积极 运动 探测 器 -Manley” 系 统 

这 是 由 蒙 大 那州 渔业 、 野 生动 物 和 国家 公园 厅 Tim Manley 生产 (Kalispel Montana，USA)， 同 样 
与 35 mm 自动 菜 焦 调 节 曼 光 像 机 相连 。 该 “Manley” 探 测 系 统 是 安装 在 1 个 合式 铁皮 箱 中 (前 下 部 开 有 一 
疡 形 探 测 孔 )， 整 个 系统 自我 控制 ， 且 只 需 固定 在 1 棵 较 大 的 树 上 ， 如 运动 物体 进入 红外 探测 区 (更 离 和 
角度 可 调 定 ) 相 机 即 同步 拍摄 。 全 套 售 价 500 美元 。 

两 大 系统 都 采用 "红外 监视 linfrared moanitomy， 红 外 接收 (iafrared receiving， 红 外 发 送 (infrared trans- 
mitting)， 以 及 具有 自动 探测 动物 活动 、 自 动 聚 焦 调 节 光 图、 最 光 、 日 期 /时间 记录 和 胶卷 的 进退 ， 野 外 
防 南 ” 等 性 能 特点 。 在 I 一 5 m 的 拍摄 上 距离 内 均 能 获得 清晰 浇 意 的 物体 成 像 。 
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* 本 实验 由 美国 考 克 阿 瑟 革 金 会 资助 {Funded by the MacArthur Foundauon，USA) 
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我 们 在 9 个 不 同 地 点 安放 了 49 个 点 日 (一 机 24 hb 为 1 个 点 日 )， 总 共 获 得 165 次 曝光 。 其 中 21 张 摄 
有 动物 。 曝 光 很 暗 的 1 张 摄 到 的 可 能 是 金 猫 (Felis temmzincr 人 7 或 为 果 于 狸 (Pagwma jarvalaj， 效 果 较 好 的 
有 大 嘴 乌 鸦 (Coryws macrorhymchus)， 家 狗 (Conis 后 miliaris) 和 家 牛 (Bos taurus) 等 。 

应 用 结果 表明 ;两 种 系统 都 有 较 好 的 自动 探测 拍摄 效果 ( 像 机 是 Yashica 和 Olympus)。 但 在 165 次 
曝光 中 训 21 次 是 动物 照 ， 余 为 置 放 地 场景 ， 其 原因 尚 不 完全 清楚 ， 分 析 无 意义 曝光 可 能 来 自 两 个 方面 : 
4 小 径 专家 系统 "在 选 定 的 动物 最 佳 出 没 或 通道 处 较 难 找到 适合 稳固 安置 的 树 位 ， 或 许 固定 树 的 摇动 造 
成 较 多 的 无 动物 曝光 ; "Manley 系统 ” 较 难 调整 运动 探测 灵 才 净 (高 )， 可 能 树叶 的 下 落 或 驯 动 也 会 导致 
曝光 。 至 于 拍摄 的 动物 少 、 则 是 因 实 验 区 (点 ) 的 野生 动物 种 类 和 种 群 密 浴 本 来 就 较 低 。+Manley 系统 ?的 
较 大 缺陷 在 于 包装 铁皮 盒 较 大 、 较 重 而 难于 半 定 在 树 上 ( 食 子 可 以 改进 )， 以 及 探测 灵 敬 度 高 而 无 法 避免 
记录 到 较 难 鉴 别 的 小 型 鼠 类 或 食 虫 类 (如 在 1 m 声 右 距离 的 较 大 个 昼 铺 晰 照 也 可 用 )。 值 得 指出 的 是 .无 
论 旦 种 系统 都 显示 出 被 摄 动物 越 大 ， 其 拍摄 效果 越 好 。 这 在 保护 生物 学 研究 中 和 对 自然 保护 区 重要 物种 
监测 具有 实用 价值 和 前 景 ， 因 为 它 所 拍摄 的 样本 统计 在 一 定 程度 上 相当 于 标本 捕 蓝 频率 设计 中 的 捕获 。 
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